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MAGNADYNE RADIO - Modd. MAGNADYNE S93, S96, S97; DAMAfTER M 802, M 893, M895, M896; KENNEDY K 402, 
K493, K494, K 496 c K498. Ondc medic snddiviee e due gamine di ondc corte. Media frequenza 471 kc/s. Controllo di volume 
con conipensazionc dci toni bassi a rcazione inverse. I modd. Magnadyne S 97, Dainaiter M 802 e Kennedy K 402, differiscono dagli 

altri menzionati, per l’aggiunta del controllo di tono e nella serie dellc valvole. 











